AMPLIFICADOR PORTATIL 
PARA TELEFONO 

INSTRUCCIONES (PA-25/PA-22] 
ESPANOL 



HaiftGRIPHOrVG 

AMPLIFICADOR PORTATIL 
PARATELEFONE 

INSTRUCOES DE USO (PA-25/PA-22) 
PORTUGUES 




Gracias por haber adquirido el 
AMPLIFICADQR PORTATIL PARA 
TELEFONO. Este eleva el volumen 
(hasta 1 0 veces), permitiendole 
conversar fuerte y claro. 

(Estuche 
incluido 

unicamente con 
PA-25). 

Antes de 
usar, instale 
como se 
muestra 
aqui. las 
dos catenas 
AAA incluidas 


Agradecemos ter escolhido o 
amplificador portatil para telefone. 
Este amplificador aumenta o 
volume (ate 1 0 vezes) e melhora a 
clareza, proporcionando uma 
conversacao alta e clara. 

Instale as duas pilhas alcalinas 
( 1 .5V) AAA, fornecidas com o 
amplificador. 


FUNCIONAMIENTO 


1 . Ajuste irmemente la 
correa del Amplifi 
cador en su auri- 
cular telefonico. 

2. Encienda el 
amplificador 
(ON), la luz 
indicadora de 
funcionamiento le 
senalara si esta 
encendido. Ajuste 
el volumen 
deacuerdo a su 
nivel de audicion. 



3. Si esta utilizando el 
amplificador junto con el 
auxiliar auditivo con suitch 
"Telecoil", cambie su auxiliar 
a la posicion "T" o a la 
posicion "Loop". El amplifi- 
cador junto con el auxiliar 
auditivo "Telecoil" funciona 
por induccion conectiva, 
para minimizar el ruido, 
permitiendole escuchar con 
mayor claridad. 

4. Si el amplificador produce un 
sonido o chillido agudo, 


significa que el volumen esta 
muy alto. Corrija esto 
Reduciendo el volumen. 

5. Si la voz suena muy lejos, 
distorsionada o si la luz del 
indicador no se enciende, 
probablemente las baterias 
estan por acabarse. Cheque 
las baterias o ponga unas 
nuevas. 

6 Cuandoterm ine de usar el 
amplificador, apaqelo y 
retirelo del auricular. 


GARANTIA 


Ameriphone reparara cualquier 
problema que tenga con su 
aplificador (si la pieza es de 
manufactura defectuosa) durante 
un periodo de 6 meses, apartir de 
la fecha de compra. El funciona- 
miento de las baterias no esta 
incluido en esta garantia. Se 
requiere de una nota de compra 
para efectuar cualquier 
reparacion. 

La Garania es aplicable en 
aparatos que se utilicen para un 
fin comercial o individual, pero 


aue por ley, estan limitados por la 
duracion de esta garantia. 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
AMERIPHONE SERA RESPONSABLE 
DE NINGUN INCIDENTE O DANO. 
Esta garantia probablemente 
tendra algunas variaciones 
dependiendo del estado o del pais, 
donde lo adquiera. 
Despues del periodo de 6 meses de 
garantia, Ameriphone se 
encargara de cualquier reparacion 
nesesaria a un bajo costo. 
Para obtener informacion mas 
detallada llame a nuestro 
Departamento de Servicio al 
Cliente. 
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OPERACAO 


1 .Fixe o amplificador no 
microtelefone conforme e 
mostrado na figura. 

2. Ligue o amplificador rodando 
o controlo de volume. O 
indicador de energia devera 
acender. Ajuste o volume de 
acordo com as suas 
necessidades. 



3. Se utilizar este amplificador 
com urn aparelho de audicao 
equipado com telecoil, coloque 
o aparelho de audicao na 
posicao "T" ou "Loop". 

4. Se ocorrer microfonia (um 
ruido agudo) pode ser devido 
ao volume demasiado alto do 
seu telefone. Corrija reduzindo 
o volume. 


5. Verifique as pilhas do seu 
amplificador sempre que: 

• a voz do seu interlocutor soar 
baixa ou distorcida. 

• o indicador de energia estiver 
fraco ou apagado. 

6. Quando terminar uma 
comunicacao telefonica deve 
desligar o amplificador e 
retira-lo do telefone. 


PRODUCTOS DE C ALIDAD 


Ameriphone le ofrece una 
extensa linea de productos para 
la comunicacion la mas alta 
calidad. Llame hoy mismo para 
obtener un catalogo gratis. 
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Thank you for selecting the 
Portable Telephone Amplifier. It 
enhances the clarity and 
increases the 
incoming 
volume (up to 
1 0 times) for 
loud and clear 
conversations. 

(Carrying case 
included with 
PA-25 only). 

Install two (2) AAA alkaline 
(1.5V) batteries (included), as 
shown, before use. 



OPERATION 


1 . Attach the 
amplifier to the 
handset tightly 
as shown. 

2. Turn the amplifier 
ON. The power 
indicator will 
light up. Adjust 
the volume to ^ 
suit your 
hearing. 



3. If you are using this amplifier 
together with a hearing aid 
equipped with a telecoil, switch 
the hearing aid to "T" or 
"Loop" position. The amplifier 
functions as an inductive 
coupler with the telecoil to 
minimize the background 
noises and thus enables you to 
hear more clearly. 

4. If you experience "feedback" 
(a high-pitched squeal), you 


may have the volume up too 
high for your telephone. 
Correct this by reducing the 
volume. 

5. If the voice sounds low or 
distorted, or if the power 
indicator is dim or fails to light 
up, your batteries may be low. 
Check or replace the batteries. 

6. When finished, turn dial to 
"OFF" and remove the 
amplifier from the handset. 


WARRANTY 


Ameriphone will repair your 
Portable Telephone Amplifier for 
six months from the date of 
purchase if the unit is defective in 
workmanship or materials. 
(Batteries are not included in this 
warranty). Proof of purchase is 
required. 

All applicable implied warranties, 
includinq the implied warranty of 
merchantability and fitness for a 
articular purpose, given to you 
>y law are hereby limited in 


E 


duration of this warranty. 
UNDER NO CIRCUMSTANCES 
WILL AMERIPHONE BE LIABLE 
FOR ANY INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES. 
You may also have other warranty 
rights which vary from state to 
state. 

After the six month warranty 
period, Ameriphone will make 
repairs at a minimal charge. 
Contact our service department for 
details. 


QUALITY PRODUCTS 


Ameriphone offers an extensive 
line of quality communications 
products. Call for a FREE 
catalogue, today. 
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